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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 601 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκο¬ 
πείου Αθηνών, κατόπιν απόφασης κατά τη συνεδρία 
1050/21.12.2010 του ΔΣ του ΕΑΑ, ανακαλεί τον προκηρυ- 
χθέντα ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (Α.Π. 2400/7.12.2010) 
με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδό- 
χου για το έργο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) 
Αδειών Ενιαίου Λογισμικού Επεξεργασίας Δορυφορικών 
Εικόνων - Αεροφωτογραφιών, Γεωγραφικού Συστήμα¬ 
τος Πληροφοριών, Αυτόματης Παραγωγής Προϊόντων 
και Πλεγματικών/Ανυσματικών Δεδομένων», με κριτήριο 
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οι¬ 
κονομικής άποψης προσφορά, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήμα¬ 
τος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την 
Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών 
Δημοσίων Αρχών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που 
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και 
τη Νορβηγία μέσα από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 
ΕΟΧ (50%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (50%), προϋπολογι¬ 
σμού 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 
(40.650,41 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%). 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18387 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αναλώσιμου 
Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (μηχανημάτων αιμο¬ 
κάθαρσης Μ.Τ.Ν.) για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα 
του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, 
σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. (Α.Δ. 101/10). 


• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(130.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 28 η Ιανου¬ 
άριου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης την 12.30 μ.μ. 
της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 28-01- 
2011 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18404 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή σάκων ειδικής 
χρήσεως (κολοστομίας-ειλεοστομίας-ουρητηροστομίας) 
για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου 
τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
(Α.Δ. 110/10). 
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• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (80.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 24 η 
Ιανουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα 2011 με ώρα λήξης την 
12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 24-01-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18384 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αναλώ¬ 
σιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων, για 
ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη 
δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 
9/5-5-2010 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Α.Δ. 
68 / 10 ) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 406.504,07 € χωρίς ΦΠΑ + 93.495,93 € 
ΦΠΑ σύνολο (500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 18η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης την 
12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 18-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής πού απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 


• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
22 - 12 - 10 . 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 210- 
745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ) 

Αριθμ. Φ. 831/ΑΔ. 2377 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αερο- 
δρόμιο Ελευσίνας 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Δημ. Σούτσου 40, ΤΚ 11521 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-870 
50 15, ΡΑΧ: 210-64 45 633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Διαγωνι¬ 
σμός ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των ΠΔ 60/07 και 118/2007 και συμπληρωματικούς με τις 
διατάξεις των Ν. 2362/95 και Ν. 2286/95. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια «Αερίου 
ΗΑΙΕΟΝ 1301 Αφων Ρ-16». 

β. Ποσότητα: 14.000 Εό. 

γ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων 
των προβλεπόμενων κρατήσεων: 350.000,00 €. 

4. α. Διεύθυνση για την λήψη των εγγράφων του δσμού 
και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 08:00-14:00: Βλέπε σημείο ένα (1β). 

β. Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε: 15,00 € 

γ. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.Ιιαί.ςΓ 

Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται και στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ιλλλλλλ 
Ιί3Ϊ.9γ) σε μορφή .ρόϊ. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ 
ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί 
η καταβολή του ιδίου αντιτίμου από τους ενδιαφερο¬ 
μένους προμηθευτές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
πλήρη όρων της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού αντι¬ 
γράφου αυτής από την ιστοσελίδα της Π.Α. 

5. α. Λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφο¬ 
ρών: 16.2.2011, Ώρα 14:00 

β. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 17.2.2011 
Ώρα 10:00 

γ. Γλώσσα: Ελληνική 

δ. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη 

6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών: 

Ανοιχτή Συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες προ¬ 
μηθευτές ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
αυτών 
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7. Εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δασμό θα κατα¬ 
τεθεί από κάθε προμηθευτή εγγυητική επιστολή συμμε¬ 
τοχής που να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (ήτοι 5% των 350.000,00 €). 

8. α. Τόπος παράδοσης: 201 ΚΕΦΑ/Ελευσίνα. 

β. Πληρωμή: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζό¬ 
μενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα 
παράτασης από την Υπηρεσία. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμη¬ 
λότερη τιμή. 

11. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

- στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 23 Δε¬ 
κεμβρίου 2010 

- στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 24 Δεκεμβρίου 
2010 

- στον ελληνικό Τύπο: 24 Δεκεμβρίου 2010 

12. Γνωρίζεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων 
ερωτημάτων υποψηφίων συμμετασχόντων στο διαγω¬ 
νισμό, όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης αυτού, 
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, 
οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που λαμ¬ 
βάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου, 
παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία 
μας των στοιχείων επικοινωνίας τους, ώστε να καθί¬ 
σταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 17792/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) 
διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σκοπό την παροχή 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής 
Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυ¬ 
ντικών Στελεχών ϋίΓθοΙοΓε & ΟίίίοθΓε (ϋ&Ο) του Ο.Α.Σ.Α. 
Α.Ε. έναντι τρίτων», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 € 
(πλέον ΦΠΑ) 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 10 η Ιανουάριου 
2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα 
γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η 10η Ιανουάριου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 
μεσημβρινή, στον ίδιο χώρο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ 
ορίζεται η 24.12.2010. 

Πληροφορίες και η διακήρυξη θα διατίθενται από τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, υπεύθυνος 
Ναπ. Βιλαέτης, τηλ. 210-8200808, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18402 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αντι¬ 
δραστηρίων και αναλωσίμων αυτόματων αναλυτών 
Κυτταρολογικού Εργαστηρίου (με παραχώρηση συνο¬ 
δού εξοπλισμού), για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα 
του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, 
σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-10 θέμα 14° απόφαση Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά (Α.Δ.106/10) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των 447.154,47 € πλέον 102.845,53 ΦΠΑ 
σύνολο 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλο- 
γούντος Φ.Π.Α. 

• συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 28η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης αυ¬ 
τής την 12.30 π.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο 
Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 28-02- 
2011 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 22-12-10 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18395 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Χει¬ 
ρουργικών Εργαλείων - Οργάνων Ενδοσκοπικών Επεμ¬ 
βάσεων, για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νο¬ 
σοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. (Α.Δ. 109/10). 

• Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 1.544.715,45 € χωρίς ΦΠΑ + 355.284,55 
φπα σύνολο 1.900.000,00 €. 
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• Γλώσσα Ελληνική. 

• Προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 18 
Μαρτίου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης αυτής 
την 12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 18-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό Κ.Α.Ε του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 22-12-10 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 2:00 μ.μ. από το Γ ρ. Προμηθειών στο τηλέφωνο 
210-7456550. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18391 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Επιθε¬ 
μάτων για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσο¬ 
κομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή (Α.Δ 108/10) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 243.902,43 € χωρίς ΦΠΑ + 56.097,57 
ΦΠΑ σύνολο 300.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 1η 
Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών την 12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας στο 
γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 1-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 22-12-2010 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της ματαίωσης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 


• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18399 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Διάφορων Καθε¬ 
τήρων, για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσο¬ 
κομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. (Α.Δ. 102/10) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 447.154,00 € χωρίς ΦΠΑ +102.846,00 € 
ΦΠΑ σύνολο 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 25η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης την 
12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 25-02- 
2011 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
22 - 12 - 10 . 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18376 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Συσκευών Ορών 
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για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου 
τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
(Α.Δ. 100/10). 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (100.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 24 η 
Ιανουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης την 12.30 
μ.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 24-01-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-2010. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από το 
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγοράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18378 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Αναλώ¬ 
σιμου Υλικού Αγγειοπλαστικής, για ένα έτος με μονο¬ 
μερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση 
της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 9/5-5-2010 (θέμα 
14°) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και κριτήριο κα¬ 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, (Α.Δ. 111-10) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 2.642.276,42 χωρίς ΦΠΑ + 607.723,58 
ΦΠΑ σύνολο 3.250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 21η 
Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης την 12.30 μ.μ. 
της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 21-03-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 


• Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03) 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
22 - 12 - 2010 . 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18373 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή γραφικής 
ύλης, ειδών γραφείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 °) απόφαση Δ.Σ. και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ένα έτος 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη 
παράταση της σύμβασης. (Α.Δ. 87/2010). 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ 
(180.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 27-1-2011 
ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης την 12:30 μ.μ. της αυτής 
ημερομηνίας, στο γραφείο Προμηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 
27-1-2011 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται στο 
5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 240 ημέρες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23η -12-2010. 

Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γ ρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 18389 

Το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» διενεργεί διεθνή δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητή Ραμ¬ 
μάτων για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα του Νοσο¬ 
κομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης, σύμφωνα 
με την αριθμ. 9/5-5-10 (θέμα 14°) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή (Α.Δ 107/10) 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των 675.675,67 € χωρίς ΦΠΑ + 74.324,33 
ΦΠΑ σύνολο 750.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Δεκτή προσφορά για ένα είδος γίνεται δεκτή 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 14η 
Φεβρουάριου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης υπο¬ 
βολής προσφορών την 12.30 μ.μ. της αυτής ημερομηνίας 
στο γραφείο Προμηθειών. 

• Ημερομηνά αποσφράγισης προσφορών στις 14-02-2011 
και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 166 (ΦΕΚ 138/5-6-03). 

• Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 22-12-2010 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της ματαίωσης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 23-12-10. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Η Διοικήτρια 
ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Αριθμ. ΔΣ/375 
Αριθμ. Διακ. ΔΣ/374 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τέρμα Αγ. Βλασίου, Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προ¬ 
κήρυξη Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού προμήθειας 
ΟΦΟΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
για το Γ.Ν. Λιβαδειάς, ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. 2010, 
σύμφωνα με κείμενες περί προμηθειών διατάξεις όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα, με κριτήριο για την κατακύρωση 
η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Αγ. 
Βλασίου τέρμα, Τ.Κ. 32100 


Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/Τ.Α72007). 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 97.560,97 € χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 120.000,00 € με Φ.Π.Α. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η 
26/05/2011 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ: 

Η τιμή των προσφορών θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και οι 
προσφορές (τεχνική και οικονομική) θα υποβάλλονται 
εις διπλούν στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της 
παραγράφου (1) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται, έναντι ποσού 
των 20,00 ευρώ και θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση νννννν.άγρθΙΐΊθδδαΙγ.ςιΐ'. Δεν κρίνεται απαραίτη¬ 
τη η αγορά της διακήρυξης. 

7. ΓΛΩΣΣΑ: Η Ελληνική . 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: α) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 
θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης, με ισχύ 210 ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Γ ια την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

9. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επό¬ 
μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η συμφερότερη προσφορά. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Η 23/12/2010. 

12. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., τεύχος 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, σε οικονομι¬ 
κές ημερήσιες εφημερίδες καθώς και σε τοπικές και 
επαρχιακές εφημερίδες βάσει των διατάξεων του Ν. 
3548/2007, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Νοσοκομείου, του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Βοιωτίας και 
Αθηνών και του ΕΟΜΜΕΧ. 

Λιβαδειά, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ 

-♦- 

( 16 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 54584 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατά¬ 
ξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης -11 -05», προκηρύσσει: 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


8827 


Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή: στις 2-3-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., 
για την προμήθεια 32.888 τεμαχίων ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙ¬ 
ΚΩΝ, για ένα χρόνο, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 
μας, πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 226.061,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 48/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 53897 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδη¬ 
γία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16 πς -11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: στις 28-02-11, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., 
για την προμήθεια ΓΑΖΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
280.550 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 33/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 20 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 


(18) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 53895 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδη¬ 
γία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης -11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή: στις 25-02-11, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., 
για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 279.000 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 97/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 20 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. ΔΦ.2.2/Ε/7608 

ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ-Θ) διενεργεί τακτικό 
ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανα- 
δόχου που θα αναλάβει την εκμετάλλευση των μικρο- 
καταστημάτων του Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα του διαγωνισμού ορίζεται 
το ποσό των 40.000,00 €. Η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων είναι 17-01-2010 και ώρα 10.00 π.μ., η ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού 
είναι 17-01-2011 και ώρα 10.00 π.μ.. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 10.000,00 €. Υπάρχουν 
ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνει στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από 
την προσφορά είναι μέχρι 17-05-2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίνονται στο τηλ.: 2310791161, ίαχ: 2310791462, 
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αρμόδιος υπάλληλος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΒΑ στο τμήμα ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, διεύθυνση ΣΙΝ- 
ΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400. 

Σίνδος, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 54678 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
σύναψών θεμάτων», του Ν.2955/01 (ΦΕΚ 256/01) «Προ¬ 
μήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις, του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/07 
(ΦΕΚ 64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16 ης -11-05» και του Ν.3580/07 
«Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά¬ 
ξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3846/2010, άρθρο 
24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε¬ 
ρη τιμή, για την προμήθεια, 325.350 τεμαχίων ΓΑΖΩΝ 
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ, για ένα έτος, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.576.295,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Στις 18-2-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 35/10 απαιτεί¬ 
ται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
& 408. 

Νίκαια, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 54676 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομεί¬ 
ων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 


Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16 ης -11-05» και του Ν.3580/07 «Προμήθειες Φορέων επο- 
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή την 1-3-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για 
την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, 
πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης 228.860,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 79/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407-408. 

Νίκαια, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Αριθμ. 233 

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΚΥΑ 11389 
ΦΕΚ Β 185/23-9-93) και του Ν. 3463/06 άρθρο 209 σε 
δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμ- 
φερότερη προσφορά, η προμήθεια «ενός (1) καινούργιου 
απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου», προϋπο¬ 
λογισμού 249.000,0€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, 
σύμφωνα με την 233/2010 μελέτη - τεχνική προδιαγραφή 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.1.2011 του μηνάς Ια¬ 
νουάριου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2011 και ώρα από 
9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. (ημερομηνία λήξης κατάθεσης 
των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δι¬ 
ενέργειας διαγωνισμών του Δήμου. Οι προσφορές που 
θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο, θα 
πρέπει να παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη του 
διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνο¬ 
νται, δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μη¬ 
τρώα του άρθρου 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται σε 
5% του προϋπολογισμού, ήτοι 10.122,00 €, σύμφωνα με 
το άρθρο 6.α της διακήρυξης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή προ¬ 
σφοράς, αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 5ος όροφος, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, και στα τηλ. 213-2025811. 

Νέα Σμύρνη, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
Σ. ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ 
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